TEAC 


D010 91901 C* 


取扱説明書 


■mdlp MD"50 


5 ニディスクデッキ 


お買い上げいただを、あ0びとラございます。ご使用になる前に、 
この取扱説明書をよ < お読みください。 

また、お読みになったあとは、いつでち見5れるところに保証書と 
一緒に大切に保管してください。 








































安全にお使いいただくために 


製品をま全に正しくお使いいたださ、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止ずる 
ために、 L ソ下のを意事項をよくお読みください。 


AI 

な ムソ下の内容を無視して誤った取り扱いをずると、义災や感電などによって、 

5 a 死 t : や大怪我などの人身事故の原因となりまず。 

を 

電源プラグを 
コンセントか 
6 掘ブ 

万一、異常が起きた5 

煙が出たり、変なにおいや音びずるとさは。 

機器の内部に異物や水などが入ったときは。 

この機器を落としたり、キャビネットを破損したときは。 

ずぐに機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 
異常状態のまま使用ずると、火災•感電の原因となりまず。販売店またはティアック 
修理センター塵表紙に記載)に修理をご依頼ください。 


電源コードを傷つけない。 

電源コードの上に重いものをのせたり、コードを本機の下敷きにしない。 

惑原コードを加工したり、無理に脚ずたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしない。 

コードび破損ずると火災•感電の原因となりまず。万一、電源コードび傷んだら(お線 
の露出、断線など)、販売店またはティアック修理センター（裏表紙に記載)に交換をご 
依頼 < ださい。 


電源プラグにほこりをためない。 

電源プラグとコンセントの間にゴ S やほこ0び付着ずると、乂災-感電の原因とな0 
ます。電源プラグを抜いてか5、ゴ S やほこりを取り除いて<ださい。 

0 

禁止 

交流100ボルトむ外の電圧で使用しない。 

この機器を使巧でさるのは日本国内のみでず。表おされた電源電圧(交流100ボルト） 
LU 外の電圧で使用しないでください。また、船舶などの直流 ( DC ) 電源には接続しない 
で<ださい。火災-感電の原因とな0まず。 


機器の上に巧びんや水などが入った容器を置かない。 

内部に水び入ると火災-感電の原因となりまず。 


この機器の通風孔をふさびない。 

通風孔をふさぐと内部に熱びこもり、火災の原因となりまず。 


この機器の通風孔などか5内部に金属類や燃えやずいものなどを差し込んだり、落と 
じ込んだ0 しない。 

火災•感電の原因とな0まず。 

您） 

分解禁止 

この機器のキャビネットは描巧に外さない。 

キャビネットを開けたり改造ずると、火災-感電の原因となりまず。内部の点検■修 
理は販売店または弊社サービス部門にご依頼<ださい。 


2 













A 巧なと t む下の内容を無視して誤った取り扱いをずると、义災ゃ感電などによって、 
/'\胃 a 死亡ゃ大怪我などの人身事故の原因となりまず。 

分解禁止 

この機器を改造しない。 

火災-感電の原因とな 0 まず。 

〇 

強制 

この機器を設置する場合は、壁か 520 cmLiLh の間隔をおく。また、放熱をよくず 
るために、他の機器との間は少し離して置く。 

つ ックなどに入れるときは、機器の天面か 51 已 cm む上、背面か 51 0cm む上のず 
さまをあける。 

内部に熱びこを 0、 火災の原因とな 0 まず。 


A * 、 

- - r * T - 必下の内容を無視して誤った取り扱いをずると、感霞やその他の事がによって、 

/!\ /怪我をしたり、周辺の家財に損害を与えたりずることびありまず。 

〇 

強制 

オーディオ機器を接続ずる場合は、各々①機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、 
説明に従って接続ずる。 

また、接続は指定のコードを使用ずる。 

それ LU 外の物を使用ずると故障、火災、感電の原因となりまず。 

電源を入れる前には音量を最ルにずる。 

突然大さな音び出て聴力障害などの原因となることびあ0まず。 


この機器はコンセントのおくに設置し、電源プラグに簡単に手び届くようにずる。 

異常び起さた場合は、ずぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。 


ぐ 5 ついた台の上や傾いた巧など不安定な場所に置かない。 

湿気やほこりのをい場所に置かない。風呂、シャワー室では使用しない。 

調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気びあたる場所に置かない。 

义災-感電やけびの原因となることびありまず。 

0 

禁止 

この機器の付属の電源コードセットを他の機器に使用しない。 

故障、火災、感電の原因とな0まず。 

電源コードを熱器具にお付けない。 

コードの被ふくび溶けて、火災-感電の原因となることびありまず。 


濡れた手で電源プラグを巧き差ししない。 

感電の原因となることびあ0まず。 


電源プラグを巧くときは、電源コードを引っ張 5 ない。 

コードび傷つさ、火災•感電の原因となることびありまず。必ずプラグを持って抜い 
て < ださい。 


















安全にお使いいただくために(続き) 


A 三^と C ムソ下の内容を無視して誤った取り扱いをずると、感電やその他の事故によって、 
/!\ /怪我をしたり、周辺の家財に損害を与えたりずることびありまず。 

を 

電源 プラグを 
コンセントか 
6 掘す 

移動させる場合は、電源スイツチを切り、必ず電源プラグをコンセントか5巧き、外部 
①接続コードをがず。 

コードび傷つさ、义災-感電の原因となることびあ 0 まず。 

旅行などで長期間この機器を使用しないときは、 ち全のた め必ず電源プラグをコンセ 
ントか5巧く。 

お手入れの際は安をのため電源プラグをコンセントか5巧く。 

感電の原因となることびありまず。 


電池の取り扱いについて 


本製品は電池を使用しています。誤って使用すると、発熱、発火、あ漏れなどの原因となりますので、し; TF のを意事項を必ず守っ 
て < ださい。 


^胃乾電池に関ずるま意 


0 

禁止 

乾電池は跑巧に巧電しない。 

破裂、液をれにより、火災•けびの原因となりまず。 

/tv 電池に関ずるを意 

〇 

強制 

電池を入れるときは、極性表示(プラス®とマイナス©①向き）にま意し、電池ケースに 
表示されているとおりに正しく入れる。 

間違えると破裂、ミ夜をれにより、火災、けびや周囲を巧損ずる原因となることびあり 
よ9 〇 

長時間使巧しないときは電池を取り出しておく。 

液びちれて火災、けび、周囲をミち損ずる原因となることびありまず。ちし液びちれた 
場合は、電池ケースについた液をよくおさ取ってから新しい電池を入れてください。 
また、万一をれた液び身体についたとさは、水でよく洗い流してください。 

0 

禁止 

指定がの電池は使用しない。 

新しい電池と古い電池、または種類の違う電池を混ぜて使用しない。 

破裂、あちれにより、乂災、けびや周囲をミち損ずる原因となることびありまず。 

(S) 

金属製のル物類と一緒に携帯、保管しない。 

ショートして液をれや破裂などの原因となることびありまず。 

分解禁止 

分解しない。 

電池内の酸性物質により、 皮膚 や衣服を損傷ずる恐れびありまず。 
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お使いになる前に 


MD について 


付属品の確認 

万一、付属品に不足や損傷びありましたら、お買い上げに 
なった販売店または弊社 AV お客様相談室(裏表紙に記載)に 
ご連絡 < ださい。 

リモコン ( RC -1232) X 1 個 
乾電池(単4お、 SUM -4) X 吕本 
入出カコード X 2 本 
取®説明書、保証書 


使用上のミち意 

♦ 直射日光び当たる場所や暖房器具のおくなど、温度び高 
くなる ところに 置かないでください。また、アンプなど 
熱を発生する機器の上には置かないでください。変色や 
変形、故障の原因となりまず。 

♦再生中はディスクび高速回転しているので、本機を持ち 
上げた0動かしたりしないでください。ディスクを傷つ 
ける恐れびあ0ます。 

•本機を移動したり、引っ越しなどでお包ずる場合は、必 
ずディスクを取0出してください。ディスクを内部に入 
れたまま移動ずると、 S た障の原因にな0ます。 

♦ テレビ放送の電波状態によ0、本機の電源を入れたまま 
近くにあるテレビをつけると画面にしま模様び出る場合 
びあ0ますび、本機やテレビの故障ではありません。こ 
のよラな場合は本機を十分にテレビか5離してお使いく 
ださい。 


本機は、ドルビーラボラトリーズライセンシングコーポ 
レーシヨンの米国及び列国特許に基づ<許諾製品です。 


U - TOC とは 

録音用 MD では、録音した曲の情報爛始アドレん終了 
アドレス、タイトルなど）を U-TOC というところに記 
録するので、ここを書き換えるだけで簡単に編集するこ 
とびでさます。 

(U-T0C : User Table of Contents) 


MD はカート U ツジに収納されており、手軽に取0扱ラこ 
とびでをますび、カート U ツジのミちれやそ0などは誤動作 
の原因になることびあります。いつでをいい音で楽しめる 
よラに、次のことにごま意ください。 



♦ 無理にシャッターを開けたり、中のディスクに軸れた0 
しないで < ださし、。 

♦ 3’ミやホコ U の多い場所に放置しないでくださし、。 

♦ 直射曰光び当たる場所や、高温を湿な場所には置かない 
で < ださし、。 

♦ MD カート U ッジ表面のほこ0は、乾いた巧でおさ取っ 
て < ださし、。 

♦ MD カート U ッジにラベルを貼るとさは、指定の位置に 
正しく貼って<ださい。ラベルびめくれた0浮いた0し 
ていると、 MD び内部につまって取り出せなくなること 
びあ0ます。ラベルを重ねて貼5ないでください。 

♦ MD び本機にセットされた状態では、カート U ッジの 
シャッターび常に開いた状態になっていまず。ほこ0を 
防ぐために、録音-再生後は MD を本機か5取り出して 
保管してくださし、。 

♦本機を移動するときは、 MD を取り出してください。 

誤消去防止つまみ 



MD には、大切な録音内容を誤って消さないよラに、誤消 
去防止つまみびついています。録音後、つまみをスライド 
させて孔び開いた状態にすると、録音できなくなります。 
再び録音するとをは、礼び閉じた状態に戻してください。 
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デジタル 再生機器 D / A コン/ く‘一夕一 

( CD プレーヤーなど）デジタル録音機器 


DIGITAL OUT 


DIGITAL IN 

(OPTICAL) 


(OPTICAL) 



1 



凸入出力端子 [LINE IN/OUT] 

アンプの MD 入出力端テに接続します。白のピンプラ 
グを白 ( L ) 端子と、ホのピンプラグをホ ( R ) 端子と接続 
してください。 

プラグはしっかりと差し込んでください。また、電源 
コー ドや スピーカーコー ドと一緒に束ねないで<ださ 
し、。音質の低下や雑音の原因になります。 

□ デジタル光入出力端子 
[DIGITAL IN/OUT] 

本体畫面または前面のデジタル光入出力端子を 、 CD 
プレーヤー、 MD デッキ、 D / A コンバーターなどのデ 
ジタル光端テと光ケーブルで接続してください。 

♦ 本機の光デジタル端子はシャッター式です。端子の向 
さを含わせてしっかり差し込んでください。誤った向 
さで無理に差し込むと、端子び変形してシャツターび 
閉まらなくなることびあ0ますのでごを意くださし、。 


且電源コード 

家庭用電源コンセントに接続してくださし、。 

A 交流100ボルト W 列の電圧で使用しないでください。 
义災•感電の原因になりまず。 

A 電源の抜を差しは、必ずプラグを持って巧ってくださ 
し、。 
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各部の名称(本体) 



凸電源ボタン [POWER] 

電源をオン/オフします。 

回 MD 挿入 □ 

電源をオンにしないと、 MD の出し入れはでをません。 

且メニューボタン [MENU] 

このボタンを押すと設定のモードになります。 （12 ペー 
ジ） 

囚イジェクトボタン [EJECT] 

MD を取り出すとさに押してください。 

録音/編集び終わった 5、 電源を切る前に必ずこのボ 
タンを巧して MD を取0出してください。 

日リピートボタン [REPEAT] 

U ピート再生のモードを切り換えます。 （1 目ページ） 

日エスケープボタン [ESCAPE] 

各種設定時、このボタンを押すと、設定メニューの上 
の階層に戻0ます。また、プ□グラムの曲を削除する 
時に使用します。 

因ディスプレーボタン [D 旧 PLAY] 

停止中にこのボタンを押すと、挿入中のディスクの夕 
イトルを表示し、再生中または一時停止中に押すと、 
現在のトラックタイトルを表示します。た已ページ） 
タイトル入力時は、文字種の切り換えを行います (32 
ぺージ） 


田タイムボタン [TIME] 

ディスプレーの時間表示を切り撰えます。 （2 已ぺージ） 

n リモコン受光部 

U モコンからの信号を受信します。 I 」モコンを使用す 
るとさは、リモコンの先端をこち5に向けて操作して 
<ださい。 

□ ディスプレー 

様々な情報を表示します。 

田パワーオンプレースイッチ [POWER ON 
PLAY] 

タイマー再生のオン/オフを切り換えます。 （34 ページ) 

□ 録音レベル調節つまみ [INPUT] 

アナ□グ録音のレベルを調節ずるときに使用します。 
に1ぺージ） 

匹]キーボード端子 [KEYBOARD] 

市販の PS /2 インターフてースのキーボードを接続し 
てタイトル編集びできます。 （33 ページ） 

の入力切換ボタン [INPUT SELECT] 

録音するとをに、入力を切り換えます。に1ページ） 

囚シンク□録音ボタン [SYNC] 

シンク□録音のオン/オフを切り換えます。 （23 ページ) 
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田へッドホンジャック 


凸録音ボタン [RECORD •] 

録音可能な MD び入っているとをにこのボタンを巧す 
と、録音待機状態になります。 （31 ぺージ） 

MD び入っていないとをに押すと、モニター状態にな 
ります。 （22 ページ） 

囚一時停止ボタン [■■] 

停止/再生中にこのボタンを押すと、一時停止状態に 
なります。録音中にこのボタンを押すと、録音待機状 
態になります。 


凸へッドホン用音量調節つまみ [PHONES] 

へッドホンを使用するときは、へッドホンジャックに 
ヘッドホンプラグを差し込み、音量調節つまみをまわ 
して適切な音量に調節して < ださし、。 


□ 再生ボタン [►] 

停止/一時停止中にこのボタンを巧すと、再生を開始 
します。 

録音待機中にこのボタンを押すと、録音を開始します。 

□ 停止ボタン [■] 

再生/録音、各種操作を停止します。 

□ サーチ ボタン [ィィ/ [◄/►] 

再生中にサーチボタンを巧したままでいると、早送り/ 
早戻しびでさます。 （1 已ページ） 

グループ再生モード時、停止状態で押すと、グループ 
選択を行います。 （1 目ぺージ） 

タイトル入カモード時、カーソルの移動を行います。 
(33 ぺージ） 

□ プレイモードボタン [PLAY MODE] 

削除ボタン [DEL] 

再生モードを切0換えます。 （17/ 18ページ） 

再生モードは、電源を切ってわ記憶しています。 
タイトル入カモード時、このボタンを押すと、カーソ 
ル位置の文字を削除します。 （33 ページ） 

□ 編集ボタン [EDIT] [INS] 

編集モードのオン/オフをします。 （3 日ページ） 

タイトルの編集中、このボタンを押すと、力ーソル位 
置に空白を挿入します。 （32 ページ） 

四マルチジョグ 

[MULTI JOG，ENTER， SKIPhm / …] 

各種選択に使巧します。マルチジョグを押すと各種設 
定を保存/確定しまず。 

再生中は選巧やスキップに使用します。 
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各部の名称(リモコン) 



团タイムボタン [TIME] 

ディスプレーの時間表示を切り換えます。 （2 已ぺージ） 

面ディスプレーボタン [D 旧 PLAY] 

停止中にこのボタンを巧すと、挿入中のディスクタイ 
トルを表示し、再生中または一時停止中に巧すと、現 
在のトラックタイトルを表示します。 （2 已ページ） 

タイトル入力時は、文字種の切り換えを行います (32 
ぺージ） 

因数字ボタン 

選曲などに使用します。 

画プレイモードボタン [P.MODE] 

再生モードを切0換えます。 （17/ 18ページ） 

再生モードは、電源を切ってち記憶しています。 


因リピートボタン [REPEAT] 

リピート再生のモードを切0換えます。 （17 ページ） 

のグループボタン [GROUP] 

グループ再生モードのオン/オフを行います。 （1 目ペー 
ジ） 

面メニユーボタン [MENU] 

このボタンを押すと設定のモードになります。 （12 ぺ一 
ジ） 

面フェードボタン [FADER] 

録音待機中に押すとフェードイン録音、録音中に巧す 
とフェードアウト録音を行います。 （24 ページ） 

の録音ボタン [RECORD •] 

録音可能な MD び入っているとさにこのボタンを押す 
と、録音待機状態になりまず。（引ぺージ） 

MD び入っていないとさに押すと、モニター状態にな 
ります。 （22 ぺージ） 

のシンク□録音ボタン [SYNC] 

シンク□録音のオン/オフを切り換えます。 （23 ページ) 

旧 ヴーチ ボタン [◄◄/►►] 

再生中にサーチボタンを押したままでいると、早送0/ 
早戻しびでをます。 （1 已ページ） 

グループ再生モード時、停止状態で押すと、グループ 
選択を行います。 （1 目ページ） 

タイトル入カモード時、カーソルの移動を行います。 
腿ぺージ） 

田停止ボタン [■] 

再生/録音、各種操作を停止します。 

画再生ボタン [►] 

停止/一時停止中にこのボタンを押すと、再生を開始 
します。 

録音待機中にこのボタンを巧すと、録音を開始します。 

困イジェクトボタン EJECT] 

MD を取り出すとさに押してください。 

録音/編集び終わった 5、 このボタンを押して MD を取 
0出して < ださい。 
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囲エスケープ/クリアーボタン 
[ESC/CLR] 

各種設定時、このボタンを押すと、設定メニューの上 
の階層に戻ります。また、プ□グラムの曲を削除する 
時に使巧します。 

タイトル入カモード時、カーソル位置の文字を削除し 
まず。 

面エンターボタン [ENTER] 

各種設定を保を/確定します。 

圓 一/+ボタン 

設定モード時、設定項目や設定値を選巧します。 

囚タイトルボタン [TITLE] 

このボタンを巧すとタイトル入カモードにな0ます。 
(3 1/32ぺージ） 

因編集ボタン [EDIT] 

このボタンを押すと編集モードになります。 （2 目ペー 
ジ） 

田入力切換ボタン [INPUT SEL] 

録音するとさに、入力を切り換えます。 （21 ページ） 

囲オートトラックボタン [AUTO TRACK] 

オートトラックモードを選びます。設定項目のオート 
トラックでも選ぶことびできます。 （1 3/34ぺージ） 

因スキップボタン 

各種操作の選択に使巧します。 

再生中は選曲やスキップに使用します。 

画一時停止ボタン [■■] 

停止/再生中にこのボタンを押すと、一時停止状態に 
なります。録音中にこのボタンを押すと、録音を一時 
停止して録音待機状態になります。 


リモコンの使用方法 


使用上の注意 

♦ U モコンの先端を本体のリモコン受光部に向けて、已 
メートル政内の距離で操作してください。本体と I 」モコ 
ンの間には障害物を置かないでくださし、。 

♦ 本体の U モコン受光部に曰光や照明び干渉すると、1」モ 
コン操作びでをないことびありまず。その場合は本機を 
移動してみてください。 

♦本機の U モコンを操作すると、赤外線によりコント □- 
ルされる他の機器を誤動作させることびありますのでご 
ま意 < ださい。 


電池の入れ方 

U モコン裏面のフタをがし、ケースの®と©の表示に合わ 
せて乾電池(単4形)2本を入れて、フタを閉めてください。 


電池の交換時期 

操作範囲び狭くなったり、操作キーを巧してわ動作しない 
場合は、2本とち新しい電池に交換してください。使し、終 
わった電池は電池に記載された廃棄方法、をしくは各市町 
村指定の廃棄方法に従って捨てて < ださし、。 


A 乾電池を誤って使用ずると、電池の破製、液ちれによ 
り、义災、けびや周囲を巧損ずる原因となることがあ 
りまず。4ページのミち意をよく読んでお使いください。 


リモコンを使っての誤操作防止のために 

] 2〜14ぺージの「設定」の手順に沿って、「リモコン 
操作の設定り R _ REM 日 TE )」 で「制限あり ( Disable )」 
に設定してください。メニューボタン ( MENU )、 ーボタ 
ン、+ボタン、エンターボタン ( ENTER )、 エスケープ/ 
ク U ァーボタン ( ESCAPE / CLFOU ^ 外の操作を受け付け 
な < することびでをます。 

♦上記の操作で 「 Enable 」 に設定すると、通常通り、 
U モコンか5の操作を受け付けるよラになります。 




n 









録音などの操作をする前に、必要な設定を行ってください。 

設定方法 

□ メニューボタン (MENU) を}甲ず。 

設定モードに入り、ディスプレーに設定項目び表示さ 
れまず。 



B 設定ずるI頁目を選択する。 

マルチジョグ (MULTI JOG ) 味たはリモコンの 一/+ 
ボタン)を使って、設定項目を選がします。 



□ マルチジョグ (MULTI JOG) を押ず。 

U モコンではエンターボタン ( ENTER ) を押します。 
ディスプレーに選択した設定項目名と現在の設定値び 
表示されます。 



□ 希望の設定値を選択ずる。 

マルチジョグ (MULTI JOG ) (またはリモコンの 一/+ 
ボタン)を使って、希望の設定値を還巧します。 



□ マルチジョグ (MULTI JOG) を押ず。 

U モコンではエンターボタン ( ENTER ) を押し確定しま 
す。 

ディスプレーび通常表示に戻りまず。 



♦ 設定項目名と設定値を表示中に本体のエスケープボタ 
ン ( ESCAPE )、 またはリモコンのエスケープ/ク|」アー 
ボタン作 SCAPE / CLR ) 封甲すと、設定項目選択表示に 
戻ります。 

参時間表示など、確認のみで設定のない設定項目ちあり 
ます。 

♦ 設定中(または確認中)、方ニューボタン ( MENU ) を巧 
すと、通常表示に戻0ます。 

♦ 「旧 REM 日 TE ?」 で roisablej に設定すると、本機 
び特定のボタンを除いて U モコンか5の操作を受け付 
けなくすることびできます。 「 Enable 」 に設定すると、 
リモコンか5の全てのボタン操作び可能となります。 

♦ 各設定は、電源を切ってを保持されます。 
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設定項目 

録音モード （REC MODE ?) 

録音モードを設定しまず。 

rSTJ :最長80分のステレオ録音 

「 MONO 」 ：最長1日日分のモノラル録音 
rLP 2」 ：最長1目日分のステレオ録音 
(2 倍長時間録音） 

rLP4J :最長32日分のステレオ録音 

(4 倍長時間録音） 

♦ 上記は80分ディスクを使用した場合の録音時間です。 
♦ひとつの MD に、異なるモードの録音を混在させるこ 
とちでをます。 


入カレベル設定モード （REC VOLUME ?) 

入カレベルの設定をしまず。 

アナ□グ入力の録音時、録音レベル調節つまみ 
( INPUT ) で適切なレベルに調節でをない場合や、デジ 
タル入力の録音でレベル調節び必要な場含に、使用し 
ます。 

設定範囲は一の I 一48〜 +12 CI 巳です。 


オートトラックモード （ A _ TRK ?) 

オートトラックモードを設定しまず。 

「 Level 」 ： 

アナ□グ入力の録音時、入力信号レベルび2抄政上一 
41 dB を下回った後、一41 dB を超える入力を検出し 
たとさ、新しい巧番を追加しまず。入カソースび CD / 
MD 政がのデジタル信号のとさは、一目] dB でレベル 
を検出して新しい曲番を追加します。 

入カソースび CD または MD のとさ、巧番情報とレベル 
両方を検出したとをに新しい巧番を追加します。 

fTimeJ : 

オートトラック動作時間 ( A_TRK TIME ?) で設定した 
時間び経過すると自動的に新しい®番を追加します。 
この動作時間は、設定の rA_TRK TIME ?」 を使って 
設定します。 

rOFFJ : 

録音時、新しい巧番は追加されません。手動で追加し 
てください。た4ページ） 

参 U モコンの才ートトラックボタン (AUTO TRACK ) で 
も切り換えることびでさます。 


オートトラック動作時間設定モード 
( A_TRK TIME ?) 

A _ TRK で 「 Time 」 を選択した場含の動作時間を設定し 
まず。 

設定範囲は1分単位で]〜10分です。 
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(続き) 


フェードイン時間設定モード （FADE IN ?) 

録音を開始ずるときのフ I ードイン時間を設定しまず。 

設定範囲は1砂単位で]〜1日砂です。 


フェードアウト時間設定モード （FADE OUT ?) 

録音を終了ずるとをのフェードアウト時間を設定しまず。 

設定範囲は1秒単位で]〜1日秒です。 


グループモード ( GROUP ?) 

グループ モー ドのオン/オフを切り換えまず。 

収録曲をグループ分けすることで、選択したグループ 
内の巧のみび再生対象になります。プ□グラム再生、 
U ピート再生などちすべてグループ内で行われます。 

• U モコンのグループボタン ( GR 日 UP ) でも切り換える 
ことびでさます。 


キーボードタイプ設定モード （ KEYBOARD ?) 

接続ずるキーボードのタイプを設定しまず。 

市販の PS /2 インター フエー スのキーボードを本体前 
面の KE 丫巨日 ARD 端子に接続すると、選曲や編集、夕 
イトル入力などをキーボードで行ラことびでさます。 

「JPJ 

曰本語対応キーボードの場を選択します。 

rusj 

英語対応キーボードの場合選択します。 


リモコン設定モード（旧 REMOTE ?) 

リモコン操作の制限設定をしまず。 

リモコンを使っての誤操作を防止ずるために、 U モコ 
ンのメニューボタン ( MENU )、 ーボタン、+ボタン、 
エンターボタン ( ENTER )、 エスケープ/ク I 」アーボタ 
ン ( ESCAPE / CLR ) 政がのボタン操作を受け付けなく 
することびでさます。 

roisablej :リモコン操作に制限をかけまず。 

「EnableJ :通常通りのリモコン操作ができまず。 


総再生時間確認モード ( PLAY . TIME ?) 

MD デッキの総再生時間を確認しまず。 


総録音時間確認モード （ REC _ TII \/ IE ?) 

MD デッキの総録音時間を確認しまず。 
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n 電源を入れる。 



M □びセットされていない場合は、「 N0 Disc 」 び表お 
されます。 

曰 MD を入れる。 

MD のラベル面を上にして、矢印の向きに入れてくだ 
さし、。 



巧 


「TOC Reading 」 び表示されたあと、 MD に名前び付 
いている場合はディスク名び表示されてから総®数と 
総再生時間び表示されます。 

総巧数 総再生時間 


1 1 - 


TRACK 

rip -1 

つつ n — 

1 

£/ L —1 

DIS 

1 L M L /1 

c 



0再生ボタン (►) を押ず。 

►び点丹し、巧にタイトルび付いている場合は曲名び 
スク□ール表示されたあと、時間表示にな0ます。 

一巧目から再生び始ま0ます。 



再生中の n 蚕再生中の巧の経過時間 




, 



nr 

II ! 

II 

n " np . 

► TRACK 



再生を止めるには 

停止ボタン(■佑押すと再生び停止しまず。 


國じ： 

° に 


⑩ 

◎ 

/ n 〇 〇 a n fr*r~rnnl □口 

じ 

〇 



一時停止ずるには 

一時停止ボタン ( H ) を押すと一時停止状態になり、ディ 
スプレーの》び点灯します。 

再生ボタン (►) を押すと、再び再生を始めます。 


凹 hi ぃじ： 

二 に 


亚 

© 

/〇。 

コ □ □ II 1 i.inl□ □ 

じ 

〇 



MD を取り出ずには 

イジェクトボタン (EJECT A ) を押してください。再生 
び停止し、 MD び出てさます。 


问 

1 ' 1 ‘ 1 

= に 



⑩ 

◎ 

/ 〇。 

つ □ □ II ~| ~| ~||~11 □口 

の 

〇 


▲ 


聴きたい部分を探ずには(ヴーチ） 

再生中にサーチボタン（ィづ/^^)を押したままでいる 
と、早送り/早戻しびできます。 

聴をたい部分び見つかった5指をはなしてくださし、。 


问| II 口 I □ n n I の 

►► 

⑩ / ^ - イ -^ の 

の / 〇 。 0 「日□，厂 1 1 ini 。。 n 

1 jyj 

◄ ► 
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グループ再生 


好きな曲か5再生ずるには(スキップ） 

再生中にマルチジョグ (MULTI J 日 G )( M 4/> w ) を回す 
と、前または後ろの巧にスキップして再生を始めます。 
希望する曲番になるまで、続けて回してください。 


収録曲をグループ分けすることびでをます。グループ モー 
ドをオンにすると、選択したグループ内の曲のみび再生で 
さます。プ□グラム再生、 U ピート再生などをすべてグルー 
プ内で行われます。 

□ グループ再生 モー ドをオンにずる。 



♦ 停止中および一時停止中は、曲番を選んでから再生ボ 
タン (►) を巧ずと再生び始ま0ます。 

•再生中は、14^の方向に1ク I 」ック回すと再生中の曲 
の頭に戻ります。それより前の巧を再生したいときは、 
マルチジョグ (MULTI J 日 G ) を続けて回してくださし、。 
♦ プ□グラム再生中は、プ□グラムされた順番に前また 
は後ろの曲にスキップします。 

♦ リモコンの場合ではスキップボタン ( M イ /►►!) を押し 
て < ださい。 


リモコンで再生したい曲を選ぶには 


停止中または再生中に U モコンの数字ボタンで巧番を押 
ずと、その曲か5再生び始まりまず。 



曲蚕7 


巧蚕12己： G 


] または I 
2 


1み「 ] み r 
0 


巧蚕1吕 ：I _ \^\_ _ I または I 

1 2 5 


►I I 争! 


]♦! Krn 


] 巧か2巧数字を入力後、リモコンの再生ボタン (►) を 
押すと指定した曲の再生び始ま0ます。 U モコンの一時 
停止ボタン ( H ) を巧すと指定した曲の頭で一時停止状態 
になります。 


GROUP 



リモコンのグループボタンに R 日 UP ) を押して、グルー 
プ再生モードをオンにしまず。デイスプレーに 「Group 
ONJ び表示されます 。 [Group OFF 」 び表示され 
ている場合は、もう一度 U モコンのグループボタン 
( GR 日 UP ) を巧してください。 

♦ ]4ページ「設定項目」の 「 GROUP ?」 でちオン/才 
フを切0換えることびでをます。 

0グループを選択ず る。 


停止中に、サーチボタン(♦^/►卜）を押すと、ディ 
スプレーに選択中のグループ番号び表示されてか5グ 
ループ名び表示されまず。続けてサーチボタンを押す 
と別のグループを選択でをます。 


回 1 ‘ 1 ’ 1 た三三 4 - 

-fnlfnl 

器 / 〇。。に M 1 口!: □ □ n 

LJJLJ 

► 


参グループ再生モードをオンにすると、どのグループに 
ち属さない巧は再生でをません。 

♦ グループ再生モードをオンにすると、録音することび 
でさません。 

♦ グループ再生モード時は、シャッフル再生は選択でを 
ません0 


♦存在する巧番よ〇大さな数字を入力した場合は、最後の 
巧び再生されます。 
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ピート再生 



ッフル再生 


U ピートボタン ( REPEAT ) を押すたびに、 U ピートモード 
び変わります。 




口 

の 


回1い ‘ d ?^ 

ご 1 

⑩ 

◎ 

/〇。 

。□口 1 1 1 II n □口 

四 

〇 



REPEAT 


シャッフル再生モードで再生すると、 MD の巧びランダム 
に再生されます。 


停止中にプレイモードボタン (PLAY M 日 DE ) を巧すた 
びにモードび変ねります。シャツフル再生 ( RANDOM ) 
を選んでください。 


再生中または一時停止中に押した場合は、次のよラに切 
0換わ0ます。 



REPEAT ALL REPEAT 1 
—— REPEAT OFF (オフ） ^ 


凹 1 II 1 , 1 ロロ 

三 に 


⑩ 

◎ 

/ご。 

ブロロ || 1 1 in 1 口口 

じ 

〇 



PLAY MODE 
◎ 


停止中に押した場含は、次のよラに切り換わります。 

REPEAT OFF (オフ )^— REPEAT ALL 

♦電源を切ってわ、 U ピートモードは解除されません。 
U ピートモードを解除したいとをは、1」ピートボタン 
( REPEAT ) を押して 「REPEAT OFF 」 を選んでくだ 
さし、。 


全曲リピート (REPEAT ALL) 


プ□グラム再生シャッフル再生 
[ PROGRAM ] [ RANDOM ] 

- 通常の再生 [ CONTINUE ]^ —— 


•シャ ッフル再生中にマルチジョグ ( MULTI 」日 G ) 
をの方向に]ク U ック回すと、次の巧びランダム 
に選択されます。 W の方向にクリックすると、現在 
の曲の頭に戻ります。既にシャッフル再生び終わった 
曲には戻れません。 


MD の全ての曲をく 0返し巧生します。 

シャツフル再生モードでは、 MD の全曲のシャツフル再 
生をく 0返します。 

プ□グラム再生モードでは、プ□グラムした曲びくり返 
し再生されます。 


• 電源を切ったり、イジェクトボタン (EJECT A ) を押し 
てちシャッフル再生モードは解除されません。シャッ 
フル再生モードを觸除したいとさは、停止中にプレイ 
モードボタン (PLAY M 日 DE ) を巧してください。 


-曲リピート (REPEAT1) 

再生中にリピートボタン ( REPEAT ) を巧して 
「 REPEAT 1」 を選ぶと、再生中の曲びくり返し再生さ 
れます。 

一曲 U ピート再生中に他の巧を選ぶと、その曲のくり返 
し再生に変わ0ます。 

♦ 一曲 U ピートモードの時に電源を切った場合は、次の 
電源オン時には全巧 I 」ピートモードとなりまず。 

♦ 一曲 U ピートモードの時に ST 日 P ボタン(■佑巧した 
場合は、全巧 I 」ピートモードになります。 

- WJ ピートの場合 を巧リピートの場合 
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プ□グラム再生 


聴さたい曲を聴をたい順に、32曲までプ□グラムして再生 
することびでさます。 

• 再生中はプ□グラムでさません。 

•プ□グラム再生中は、シャッフル再生はでさません。 


0曲番を選び終わった5再生ボタン (►) を押 
ず。 

プ□グラム再生び始まりまず。 


D 停止中にプレイモ-ドボタン (play 
MODE ) を押して、プ□グラム再生モード 
にずる。 

プレイモードボタン (PLAY MODE ) を巧すたびにモー 
ドび変わります。ディスプレーに 「 PR 日白 RAM 」 び 
表示されるまでプレイモードボタン (PLAY M 日 DE ) を 
巧して < ださし、。 


PLAY MODE 




♦ 再生ボタン (►) を押さずに ST 日 P ボタン (■) を巧すとプ 
□グラムデータは消去されます。 


. プ□グラム再生シャッフル再生 
[ PROGRAM ] [ RANDOM ] 

- 通常の再生 [ CONTINUE ] <- 

□ 曲番を選ぶ。 

マルチジョグ (MULTI JOG ) をまわして巧きを選んで 
けら、 マルチジョグ ( MULTI 」日白)を押してくださし、。 
マルチジョグ (MULTI J 日 G ) を押す前に停止ボタン (■) 
を押すと、その曲はプ□グラムされません。 


還んだ巧蚕プ□グラムした巧の再生時間の合計 



プ□グラム番号 (1 〜 32) 


リモコンでは、3巧の数字を入力するか、 ] おまたは2 
巧の数字を入力後、エンターボタンに NTER ) を押して 
<ださし、。 


♦ グループ モー ドをオンにしている場合は、グループ 
をまたいだプ□グラムはでをません。 

♦ 32曲をこえると 「PGM Full !」び表示されます。 

♦ プ□グラムした巧の総再生時間び1 已日分日日 秒政上に 
なると、「- m — S 」 び表示されます。 

♦ 1巧わプ□グラムされていない状態で再生ボタン (►) 
を巧すと、ディスプレーに 「PGM Empty !」 び表示 
され、動作しません。 


♦存在しない巧番より大をな数字を入力した場をは、最 
後の巧び選ばれます。 

♦ 間違えてプ□グラムした場合、エスケープボタン 
( ESCAPE ) を押すと最後にプ□グラムした巧だけび削 
除されます。 
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プ□グラム内容を確認ずるには 

再生中または一時停止中に、本体のマルチジョグ 
(MULTI J 日 G ) を回してください。リモコンでは、 
SKIP ボタン（►►1)を押して<ださい。プ□グラムされ 
た順番に曲番び表示されます。 



プ□グラムに曲を追加ずるには 

停止中にマルチジョグ ( MULTI 」日 G ) で希望の曲番を 
選びマルチジョグ ( MULTI 」日 G ) を押してくださし、。 
プ□グラムの最後に巧び追加されます。 

リモコンでは数字ボタンで3おの数字を入力する 
か、 ] おまたは3巧の数字を入力後、エンターボタン 
( ENTER ) を巧してください。 



♦存在しない巧番より大さな数字を入力した場合は、最 
後の曲び選ばれます。 

♦ プ□グラムの途中に巧を追加することはでをません。 


全てのプ□グラム内容の消去 

停止中に停止ボタン (■) を巧したり、プレイモードボ 
タン (PLAY M 日 DE ) を巧してプ n グラム再生モードを 
解除すると、全てのプ□グラム内容び消去されまず。 



イジェクトボタン (EJECT A ) を押したり、電源を切る 
と、プ□グラム再生モードは解除しませんび、全ての 
プ□グラム内容び消去されまず。 


プ□グラムした曲をリピート再生するには 

プ□グラムしたあと、 U ピートボタン ( REPEAT ) を押 
して全曲 U ピートにすると、プ□グラムした巧び繰0 
返し再生されます。 


- - -1 REPEAT 

回 1 で1 号^ _ I の I. .1 

◎ _ / U 〇 0 □ □ fr 1~1 1(| 1 □ 口 〇 I_I 


プ□グラムの一部を削除ずるには 

停止中にエスケープボタン ( ESCAPE ) を押すと、最後 
にプ□グラムした曲だけび削除されます。 


ESCAPE 














































































































録音の前に 


LU 下の表示び出た場合は録音でさません。 

停止ボタン (■) を押して表示を消してか5、原因を取り除い 
て < ださい。 

[Disc Full !」 

MD びいっぱいです。不要な曲を消去するか、別の MD 
を使巧してください。 

rw _ Protectecl!J 

誤消去防止状態になっています。 MD の誤消ま防止つ 
まみをスライドさせて孔をふさいでください。 

再生専用の MD には録音でさません。録音用の MD を 
使用してください。 

「 D-IN UNLOCK !」 

□に ITAL IN に機器び接続されていない状態、または 
接続した機器の電源び入っていないとさに入力切換ボ 
タン (INPUT SELECT ) で□に ITAL IN を選ぶと、表示 
されます。接続した機器の電源を入れるか 、 ANALOG 
を選んでください。 

[Track FulMJ 

トラック数び限界の2己4に達しています。不要な曲を 
消去するか、別の MD を使用してくださし、。 

rcan't Copy !」 

シ U アルコピーマネージメントシステムで制限されて 
いるため、デジタル録音はできません。アナ□グで録 
音してくださし、。 

デジタル入力されている信号びオーディオ信号ではな 
いため、録音できません。 


才ートサンプリングレートコンバーター 

一般のデジタルオーディオには、次の3種類のヴンプ U 
ング周波数び使われています。 

48 kHz : DAT の標準モード、衛星放送の目モード 
など。 

44.1 kHz : DAT の標準モード、 CD 、 MD など。 
32 kHz : DAT の標準および長時間モード、 
衛星放送の A モードなど。 

CS / 目 S 放送や DAT など、 MD と異なるヴンプ U ング周 
波数 ( FS ) のデジタル信号び入力された場合、本機はそれ 
ぞれのサンプ U ング周波数を 44.1 kHz に自動変撰して 
&曰 I しまろ。 

これにより、サンプリング周波数び異なるソースを、切 
り換え操作なしに高音質なデジタル信号のまま録音する 
ことびでさます。 

(DAT : Digital Audio Tape ) 


デジタル録音ずるときのルール 


シリアル コピーマネージ メントシステム 

本機は、シ U アルコピーマネージメントシステム 
に CMS ) の規格に準拠したデジタルオーディオ機器で 
す。この規格は、各種デジタルオーディオ機器の間で、 
r デジタル信号をデジタル信号のまま録音ずること(コ 
ピー）」を ri 世代まで」と規制したをのです。し处下の 
原則びあります。 

「 CD 、 MD など市販のデジタル音楽ソフト」や、「アナ 
□グレコードや FM 放送などをデジタル録音したわの」 
のコ ピーは でさますび、コ ピーの コ ピーは でさません。 


著作権について 

あなたび録音したちのは、個人として愉しむなどのほ 
かは、著作権法上、権利者に無断では使巧でをません。 
なお、この商品の価格には、著作権まの定めにより、 
私的録音補價金び含まれております。 

お問い合わせ先(社)私的録音補償金管理協舎 
Tel :03-32 目1 -3444 Fax :03-32 色1 -3447 
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録音を始める前に、必要に応じて、 12 〜 14 ぺージの「設定」 
の手順に沿って設定を巧ってください。 

II 電源を入れる。 



MD びセットされていない場合は、「 N0 Disc 」 び表示 
されます。 


日録音用の MD を入れる。 

MD のラベル面を上にして、矢印の向をに入れてくだ 
さし、。 





巧 


•途中まで録音してある MD を入れた場合は、録音巧み 
の部分の終わりか5続けて録音されまず。 


0入力切換ボタン (INPUT SELECT ) で入力 
を切り換える。 



ボタンを押すたびに、 ANALOG と日 PT に AU こ切〇換 
わ0ます。 


ANALOG (アナ□グ入力） 

LINE 11\1端子に接続した機器か5録音するとを 


D 録音ボタン (RECORD ♦) を押ず。 

録音待機状態になり、 Ik 「 REC 」 び点灯します。 


回1 ,1 1, 1°〇 

= に 


RECORD 

• 

の 

@ 

/ D 〇 〇 0 0 II 1 1 1イ1□口 

じ 

〇 



且 録音レベルを調節ずる。 

アナ□グ入力の場台 

音び最も大さいとをに ピーク レベルーターの 
「 OVER 」 の部分び点好しないように、 REC 録音レべ 
ル調節つまみ ( INPUT ) をまわして調節してください。 
調節でさないとさは、下の「入カレベルの調節」で 
調節してください。 



デジタル入力の場合 

デジタル入力で CD などを録音する場合、通常は録音 
レベルを調節する必要はあ0ません。 

録音レベルの調節び必要な場含は、12〜14ページ「設 
定」の 「REC VOLUME ?」 の手順で調節してくださし、。 

0録音を始める。 

再生ボタン (►) を押すと、録音び始まります。 



OPT に AL (デジタル入力） 

DIGITAL IN 端子と光ケーブルで接続した機器か5録 
音ずるとき 


•録音時、 MD の残り時間び4秒になると、自動的に 
フェードアウトして録音を停止します。 
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録音(続き) 


録音を一時停止ずるには 

一時停止ボタン ( H ) を押すと一時停止状態になり、ディ 
スプレーの》び点灯します。再び録音を始めるには、再 
生ボタン (►) を押してください。 


回1^^じ： 

三 に 


⑩ 

◎ 

/ 〇 〇 〇 □ □ || 1 1 ，口 □ n 

じ） 

〇 



♦ 録音を一時停止するたびに、巧番び付さます。 

♦ デジタル接続で MD の録音を開始した後に CD の再生を 
始めた場合、不要な®番び付いてしまラことびあ0ます。 
録音後に編集して削除するか、 CD シンク□録音を行つ 
て < ださい。 

♦ MD の最大録音巧数は2已4曲です。2已4曲目の録音時、 
一時停止ボタン ( H ) を巧すと録音を終了し、停止します。 


録音が終わった5 


停止ボタン (■) を押して録音を終了してくださし、。 
「UT 日 C Writin 呂」 び点滅し 、 UT 日 C び MD に 記録され 
ます。 



録音中および 「 UT 日 C Writing ] の点滅中は、録音した 
内容を MD に記録していますので、電源プラグをコンセ 
ントから抜いたり、本機を揺5したりしないでください。 
録音内容を正しく記録できなくなります。 


入力されている音をモニターずるには 


録音ボタン (RECORD ♦) を押して録音待機状態にしま 
す。 


回 じ； 

: 1® 


RECORD 

参 

⑩ 

魯 

/ D 〇 〇 a D Ml II ir*Ti 〇 □ 

〇 

〇 



ディスクびセツトされていない状態で録音ボタン 
(RECORD ♦) を押すとモニター状態になり、入力切換ボ 
タン (INPUT SELECT ) で選択されている機器の音をモニ 
ターすることびでさます。 

MD をセツトしていない場合でわ、録音ボタン (RECORD 
♦) を押すと入力信号をモニターずることびでをます。 
このときは、ディスプレーに 「 Monitor 」 び表示されます。 

♦モニターを終了するとをは、停止ボタン (■) を押してく 
ださい。また、ディスクを挿入すると、モニター状態は 
解除されます。 

♦ 録音モードび 「 MONO 」 になっていてを、ステレオで 
出力されます。 

♦ 政下のよラな MD をセツトした場含は、録音待機状態に 
なりません。 

• MD び誤消去防止状態の場合： 

(デイスプレーに 「 W _ P 「 otecte 叫を表示） 

• MD の容量いっぱい録音されている場合： 

(ディスプレーに 「Disc Full !」 を表示） 

• 2已4曲まで録音されている場合： 

(デイスプレーに [Track FulIU を表示） 


♦ デジタル入力を選択した場合は、正常なデジタル入力び 
ないとデイスプレーに 「 D-IN UNLOCK !」 び表示され、 
モニター することびでをません。 
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シンク□録音 


シンク□録音とは、入力信号のレベルを検出し、自動的に 
録音をスタート/一時停止する機能です。 

シンク□録音機能をオンにすると、録音待機状態のとを、 
アナ□グ入力で一41 dB 、 デジタル入力で一自] dB を超え 
る入力を検出すると、自動的に録音を始めます。 

録音中に、アナ□グ入力で一41 d 目、デジタル入力で一 
6 Id 巨を下回る入力び8砂!; LL 続くと、録音待機状態にな 
ります。再び、前述のレベルを超える入力を検出すると、 
自動的に録音を再開します。 

このとを新しい曲番び付さます。 

D 録音ボタン (RECORD ♦) を}甲ず。 


回1 -=-1°: 

二 に 


RECORD 

• 

⑩ 

◎ 

/ 〇 〇 〇 〇 □ 1 1 1 ir イ □ □ 

じ 

〇 



録音待機状態にな0まず。 


□ シンクボタン ( SYNC ) を押ず。 


回1 1 • ‘，.じ； 

〇 

口 

© 


⑩ 

@ 

/ 〇 。。 □ □ LLLjni □卜 1 


シンク□録音モードをオンに設定しまず。 

シンク□録音の準備び整5とディスプレーに 「Sync 
Ready 」 と表示し、 「 SYNC 」 び点打しまず。 


参このとをずでにソースを入力していると、ずぐに録音 
を開始しまず。 


0ソース信号を入力ずる。 

入力信号を検出して自動的に録音び始まります。 
入力信号び8秒上続けて上記レベル!^^下になる 
と、録音待機状態になり、ディスプレーに 「Sync 
Standby 」 と表示してシンク□録音準備に移ります。 
シンク□録音準備び整ったところで、ディスプレーに 
「Sync Ready 」 び表示されます。 


♦ 手動で録音を停止するには、 ST 日 P ボタン (■) を押し 
まず。 

♦シンク□録音中、フエードインは働きません。 

♦ シンク□録音待機中に再生ボタンを押して手動で録音 
を始めることはでをません。 

♦ ディスプレーに rSync Standby 」 表示中、入力信号 
を検出してもシンク□録音は開始しません。 

♦ シンク□録音後、録音待機状態のまま電源をオフにす 
ると、録音データび消去されます。必ず ST 日 P ボタン 
(■) を押して ( U - T 日 C を書き込んで)から電源をオフに 
して < ださい。 
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フエードイン/フエードアウト録音 


曲番のつけ方 


録音を開始するときにフェードイン、録音を終了するとき 
にフェードアウトすることびでをまず。 

録音の前に12〜14ページの「設定」におって、フェード 
イン時間/フェードアウト時間を設定してください。 

設定範囲は「1」〜「1日」秒 (1 秒単位)です。 


FADER 


D 録音待機中に、リモコンのフェードボタン 
( FADER ) を押ず。 

設定した時間でフェードインしなび5録音び始まりま 
す。 

0録音中に、フェードアウトしたいところで、 
リモコンのフェードボタン ( FADER ) を押 
ず。 

設定した時間でフェードアウトし、録音待機状態にな 
ります。 


• フェードインまたはフェードアウトだけ実行すること 
をでさます。 

•フェードイン中のフェードアウト、フェードアウト中 
のフェードインも可能です。 


オートトラック 

オートトラックをオンにすると、録音中に自動的に巧番 
を付けることびでさまず。デジタル信号で曲の変わ0目 
を検出した場合や、入力信号び4砂!; LL 続けて一定のレ 
ベル UTF になったあとになの曲び始まった場合に、自動 
的に新しい曲番び付さます。 

12〜14ぺージの「設定」におって、 「 A _ TRK ?」 を 
「 Level 」 に設定してください。 

「 A _ TRK ?」 の設定を 「 Time 」 に設定すると、レベルに 
関係なく一定時間ごとに新しい曲番び付さます。 

参リモコンの才ートトラックボタン (AUTO TRACK ) でを 
切り換えることびでさます。 

♦ デジタル接続で、一曲を U ピート再生して録音すると、 
巧蚕び正しく付かないことがあ0ます。 

♦オートトラックを使って録音すると、一巧あたりの長さ 
(再生時間)び一致しないことびあります。 

♦ デジタル再生機器によっては、曲番の情報をデジタル出 
力しないちのびありまず。そのよラな機器からデジタル 
接続で録音すると、曲番び正しく付かないことびありま 
す。 

参雑音のあるソースや、クラシックなど曲間に非常に音の 
ルさな部分びあるソースを録音する場合、ラまく巧番を 
付けられないことびあ0ます。その場合は録音後に編集 
して < ださい。 


手動で曲蚕を追加ずるには 

録音中に、希望の箇所で録音ボタン (RECORD ♦) を巧 
すことにより、巧番を追加することびでをます。 
一時停止ボタン ( H ) を押して一時停止してか5、録音を 
再開したときも、新しい巧蚕び追加されます。 

♦ 2巳4曲目の録音時は、録音ボタン (RECORD ♦) を押し 
てわ無視されます。一時停止ボタンを押した場合は、録 
音び停止します。 


録音後に巧蚕を追加ずるには 

編集操作で巧を分割することによ 0、 曲を追加すること 
びできます。 （27 ページ） 

また編集操作で巧を結合することにより、巧を減らずこ 
とびでをます。 （28 ページ） 


巧 

口 

口 07^ 


旨口〔 

己己 
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スプレーの表示 


停止中の表示 


録音中の表示 


停止中は、現在の MD の録音総巧数と総再生時間び表示 
されます。 

総 ffl 数 総再生時間 


TRACK 
厂 1 —1 つ 

1 

—1—1 厂 1 — 

1 

U し」 

DIS 

/ し M し/し 

C 

s| 


録音中にタイムボタン ( TIME ) を押すと、時間表示びし U 
下の順に切0換わ0ます。 



録音中の曲の録音経過時間 


再生中の表示 


再生中(または一時停止中)にタイムボタン ( TIME ) を押ず 
と、時間表示び政下の順に切り撰わります。 



再生中の巧の経過時間 
再生中の ffl 蚕再生中の巧の経過時間 



再生中の曲の残り時間 

再生中の巧蚕再生中の巧の残り時間 

pi -1- 

fin /if !-L IP. 


録音中の ffl 蚕録音中の ffi の録音経過時間 



MD の録音可能時間 


録音中の ffl 蚕録音可能時間 



ディスク名や曲名の表示 


停止中に、ディスプレーボタンのに PLAY ) を巧すと、 
現在のディスク名びディスプレーに表示されます。 

再生中または一時停止中にディスプレーボタン 
(□に PLAY ) を押すと、現在の曲名び表示されます。 

タイトルを記録していない場合は、ディスプレーに 「No 
Title 」 び表をされまず。 
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編集の前に 


編集項目の選択方法 


録音した巧を、消したり移動した0分割したりして編集す 
ることびでをまず。また、ディスク名や巧名を付けること 
わでをまず。（再生専用の MD は編集でさません） 

♦ 再生モードび通常再生に ontinue ) モードで、グループ 
再生モードびオフのとさにのみ編集でさます。 

参 MD び誤消去防止状態になっていると編集でをません。 
その MD を編集したい場合は、 MD の誤消去防止つまみ 
をスライドさせて孔をふさいでくださし、。 


編集巧象曲/ポイントについて 


編集項目 「 DIVIDE 」、 に日 MBINE 」 は、あらかじめ編 
集対象の巧やポイントを再生状態または一時停止状態に 
しておかないと、項目自体を選択でさません。（デイス 
プレーに 「 CarVtEd け!」を表示） 


「Disc Error !」が表示された5 


正常なはずの MD で 「Disc Error !」が表示された場合は、 
MD を入れ直してみてください。 

♦「Disc Error ！」び表示された場合、 MD の内容を全て消 
去することはでさますび、編集結果を取0消すことはで 
さません。 


編集が終わった!5 


□ 編集ボタン (EDIT) を押ず。 


編集モードに入0、ディスプレーに編集項目び表示さ 
れます。 


1 口 1| 

=1 ?： 〇 

C 

a . 

EDIT 

⑩ 

◎ 

/ 广）夕〇 □ □ ITT" 

^□1 □ □ c 

J ^ 


INS 


□ 編集ずる項目を選択ずる。 


マルチジョグ (MULTI JOG ) (またはリモコンの 一/+ 
ボタン)を使って、編集項目を還択します。 



|1 マルチジョグ (MULTI JOG) を押ず。 

U モコンではエンターボタン ( ENTER ) を押します。 
ディスプレーに選択した編集項目名と現在の設定値び 
表示されます。 

MULTI 

I -1 JOG 

四 「1 ' ’ d 吉三三 © 

◎ ノ け。。 □ □ m ]n 〇 □ |〇 I 



♦ 編集項目選択後の操作は、項目によって異なります。 
具体的な操作については、27〜31ページをご覧くだ 
さし)。 


録音/編集すると、 「 TOC 」 び点打します。録音/編集し 
た内容び MD に記録されると 「 TOC 」 び消灯しまず。 

「 UT 日 C Writin 夏」び表示されているときは 
編集した内容を MD に記録していまずので、電源プラグ 
をコンセントか5抜いたり、本機を揺5したりしないで 
ください。編集内容を正しく記録できなくな0ます。 


編集を中止ずるには 


設定表示や確認表示 （「 Sure ?」） まで進んでか5編集操 
作を中止するには、 ST 日 P ボタン (■) を巧しまず。 

項目選択中に編集操作をやめるには、編集ボタン ( EDIT ) 
を押します。 
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—曲だけ消去ずるには (ERASE TRK ) 

例： ffl 蚕3を消去ずる場含 


N0.1 2 3 4 5 


A 

B 

E 

ERASE 

か 

No.l 

2 

/ 3 ,W; 

A 

B : D 

E 

F 


□ 編集項目の選択方法 (26 ページ)に沿って、 
「ERASE TRK ?」 を選択ずる。 

「 T 旧 ck > ###」が##は最終巧ま)び表示されます。 

日マルチジョグ (MULTI JOG ) (またはリモコ 
ンの 一/ + ボタン)で、消去したい巧を選択 
ずる。 

「 T 「 ack >3」 を表示するように調節します。 

P マルチジョグ (MULTI JOG ) (またはリモコ 
ンの ENTER ボタン)を押ず。 

ディスプレーに 「 Sure ?」 び表示されます。 

D マルチジョグ (MULTI JOG ) (またはリモコ 
ンの ENTER ボタン)を押ず。 

巧を消去します。消去び完了するとディスプレーに 
に omplete 」 び表示され、通常表示に戻ります。 

♦巧を消去すると、次の巧政降の曲蚕び自動的に]つず 
つかさくな0ます。 

全ての曲を消去するには (ERASE DISC ) 

□ 編集項目の選択方法 (26 ページ)に沿って、 
「ERASE DISC 7 J を選択ずる。 

ディスプレーに 「 Sure ?」 び表示されます。 

日マルチジョグ (MULTI JOG ) (またはリモコ 
ンの ENTER ボタン)を押ず。 

MD の全巧を消去します。消去び完了するとディスプ 
レーにに omplete 」 び表示され、通常表示に戻ります。 


曲を分割ずるには (DIVIDE 

ひとつの巧として録音されたちのをいくつかに分割ずるこ 
とびでさます。アナ□グ録音した MD などで、ひとつの曲 
番に複数の曲び録音されているときや、曲の途中で頭出し 
のための巧番を付けたいときに、この機能び使えます。分 
割したところよ0あとの巧には、連続した新しい巧番び付 
きます。 U 八ーサル機能を使ラと、分割する位置を正確に 
指定でさまず。 

例： m 蚕3を分割ずる場台 


No.l 2 3 4 



II 分割したい巧を再生または一時停止にずる。 

且編集項目の選択方法 (26 ページ)に沿って、 
「 DIVIDE ?」 を選択ずる。 

ディスプレーに 「 Point > 日」び表示され、確認のた 
めに分割ポイント (= 上記のボタン操作を巧ったときの 
ポイン h ) の直後の数秒間び繰り返し再生されます。 

P マルチジョグ (MULTI JOG ) (またはリモコ 
ンの一/+ボタン)で、分割ずるポイントを 
調節し、マルチジョグ (MULTI JOG ) (また 
はリモコンの ENTER ボタン)を押ず。 

ディスプレーに 「 Sure ?」 び表示されます。 

D もう一度マルチジョグ (MULTI JOG ) (また 
はリモコンの ENTER ボタン)を押ず。 

曲び分割されます。分割び完了ずるとディスプレーに 
「 Complete 」 び表示され、通常表示に戻ります。 

♦ 曲にタイトルび付いている場合は、分割された巧の後 
ろの曲にも同じタイトルび付きます。 

参 L ゴ降の®の曲まは、自動的に1つずつ大さくな0ます。 

参各曲の先頭では、この編集は行5ことびでさません。 
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(続き) 


曲を移動するには (MOV 口 

例：巧ま1か6巧ま4に移動ずる場合 



No.1 

2 


3 

4 

5 


B 

C 

D 

E 

MOVE 

1 






み 

N0.1 

2 


3 

各 

4 

5 


B 

C 


E 


□ 移動したい巧番を再生または一時停止にず 
る。 

♦ この操作を行わずに停止状態でし山尝の操作を行ラと、 
自動的に最終曲び移動対象に選ばれます。後で移動対 
象の巧を変更するこをでをます。 

B 編集 I 頁目の選択方法 (26 ページ)に沿って、 
「 MOVE ?」 を選択ずる。 

「 Move 1 >2」び表示されます。 

(1 は移動元®蚕、2は移動先巧番） 

必要に応じてサーチボタン（ィィ/ ►►) で、移動対象の 
曲番を選択します。 

II マルチジョグ (MULTI JOG ) (またはリモコ 
ン① 一/+ ボタン)で、移動巧のなまを選択 
ずる。 

「 Move 1 >4」を表示するように調節します。 

D マルチジョグ (MULTI JOG ) (またはリモコ 
ンの ENTER ボタン)を押ず。 

ディスプレーに 「 Sure ?」 び表おされます。 

□もう一度マルチジョグ (MULTI JOG ) (また 
はリモコンの ENTER ボタン)を押ず。 

曲び移動します。移動び完了するとディスプレーに 
「 Complete 」 び表示され、通甫表示に戻ります。 

参編集作業後、曲まび庙〇直されます。 


曲を結合するには ( COMBINE ) 

連続した2つの曲を1つにつなぐことびでさます。つなびれ 
た巧の曲蚕と曲名は削除され、1つ目の曲の曲蚕と®名び 
付をます。 

それ削驾の曲の巧番は自動的に1つずつかさくなります。 

♦ 録音モードび異なる曲をつなげることはでさません。 

3曲政上をつなげる場合は、 ST (標準)モードで約日秒、 
M 日 N 日モードおよび LP 2 モードで約17秒、 LP 4 モード 
で約33秒政下の曲をつなげることはでをません。 

例：巧蚕日を巧蚕6とつなばる場合 


No.4 5 6 7 8 



□ つなぎたい巧蚕を再生または一時停止にず 
る 0 

選択した巧番び、ひとつ前の巧とつなびれます。 
たとえば巧番已と目をつなげる場合は、巧番色を選んで 
<ださい。 

♦ MD の先頭の巧ではこのモードは選べません 。 rist 
Track !」 び表示されます。 ] 曲目と2巧目をつなげる 
場合は、巧番2を選んでくださし、。 

□ 編集項目の選択方法 (26 ページ)に沿って、 
「 COMBINE ?」 を選択ずる。 

ディスプレーに 「 Track 日 K ?」 び表示され、確認のた 
めに、手前の曲の最後の3秒間とあとの巧の頭の3秒 
間を繰0返し再生します。 

0マルチジョグ (MULTI JOG ) (またはリモコ 
ンの ENTER ボタン)を押ず。 

ディスプレーに 「 Sure ?」 び表示されまず。 

D もう一度マルチジョグ (MULTI JOG ) (また 
はリモコンの ENTER ボタン)を押ず。 

巧び結含されます。結合び完了するとディスプレーに 
に omplete 」 び表示され、通常表示に戻ります。 
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グループ作成時のディスク名 

グループを作成してち、ディスク名表示び変わること 
はありません。ただし、グループを作成すると、グルー 
プ情報およびグループ名を含むディスク名び自動的に 
作成されるため、実際にはディスク名び変更されてい 
ます。 

例えば、ディスク名び 「My Best 」、 曲蚕]〜4をま 
とめて 「 Jazz 」 といラグループにまとめ、巧番己〜8 
を 「 Latin 」 というグループにまとめた場合は、なのよ 
ラなディスク名になります。 

0 : My Best //1-4 : Jazz // 日-8 : Latin // 

本機でグループを作成した MD を他のミニディスクデッ 
キに挿入すると、上記のよラなディスク名び表示され 
ます。 

♦ MD デッキによっては表示されない場合もあります。 


グループを作るには (GRP GREAT 口 

本機では、 ] 枚の MD の中の巧をグループ分けして、グルー 
プ単位の再生を行ラことびでをます。 

グループを作るには「何曲目译斤しいグループの第1曲)から 
何曲目待斤しいグループの最終曲)までを]つのグループにま 
とめる」といラ指定を行います。 

♦ グループ モー ドびオンになっているとグループ編集は 
できません。リモコンのグループボタン ( GR 日 UP ) ま 
たは12〜14ぺージの「設定」の 「 GROUP ?」 で才 
フに設定してくださし、。 

II 編集項目の選択方法 (26 ページ)に沿って、 
「GRP CREATE ?」 を選択ずる。 

ディスプレーに 「 STTrk >001」 び表示されまず。 

日マルチジョグ (MULTI JOG ) (またはリモコ 
ンの 一/+ ボタン)で第1巧を選択し、マル 
チジョグ (MULTI JOG ) (またはリモコンの 
ENTER ボタン)を押す。 

ディスプレーに rEDT 「 k >###」 び表をされまず。 

|1マルチジョグ (MULTI JOG ) (またはリモコ 
ンの一/+ボタン)で最終巧を選択し、マル 
チジョグ (MULTI JOG ) (またはリモコンの 
ENTER ボタン)を押す。 

ディスプレーに 「 Sure ?」 び表示されます。 

D もう一度マルチジョグ (MULTI JOG ) (また 
はリモコンの ENTER ボタン)を押す。 

グループび作成されます。作成び完了ずるとディスプ 
レーにに omplete 」 び表示され、通甫表示に戻ります。 

参グループ作成時にグループま号を付けます。 

参新規に作成されたグループ L ツ巧のグループ番号は、1 
つずつ大さくな0ます。 

♦ グループ番号は、曲番の順番で付きます。 

♦] つの曲を複数のグループに含めることはでをません。 
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編集（続き) 


タイトルの編集 


グループを解除するには (GRP CANCEL ) 

作成されたグループを解除することびでさます。 

• グループモードびオンになっているとグループ編集は 
できません。1」モコンのグループボタンに ROUP ) ま 
たは1吕〜14ぺージの「設定」の 「 GROUP ?」 で才 
フに設定してください。 

□ 編集頂目の選択方法 (26 ページ)に沿って、 
「GRP CANCEL ?] を選択ずる。 

ディスプレーに 「Group No > 01」び表をされます。 

日マルチジョグ (MULTI JOG ) (またはリモコ 
ン の一 /+ボタン)で、解除ずるグループ番 
号を選択ずる。 

現在ある個々のグループ番号のほかに 「ALU (全グルー 
プ)を還択することちでさまず。 

II マルチジョグ (MULTI JOG ) (またはリモコ 
ンの ENTER ボタン)を押す。 

ディスプレーに 「 Sure ?」 び表をされます。 

D もう一度マルチジョグ (MULTI JOG ) (また 
はリモコンの ENTER ボタン)を押ず。 

グループび解除されます。解除び完了ずるとディスプ 
レーに 「 Complete 」 び表示されまず。 

• 解除されたグループ政降にグループびを在する場合は、 
降のグループ番号び1つずつルさくなります。 


MD にタイトルを付ける 

□ 編集項目の選択方法 (26 ページ)に沿って、 
「TITLE INPUT ?」 を選択ずる。 

ディスプレーに rTitle > DiscJ び表示されます。 

♦上記手順の代わ0に、 U モコンのタイトルボタン 
( TITLE ) を巧すことによ0、上記と同じよラにディス 
プレーに mtle > DiscJ び表示されます。 

且マルチジョグ (MULTI JOG ) (またはリモコ 
ンの ENTER ボタン)を押ず。 

ディスプレーに現在の MD 名び表示され、編集モード 
になります。（カーソルび点滅します） 

参 MD 名び付いていない場合は、何も表示しません。（カー 
ソル点滅のみ） 

0タイトルを入力ずる。 

「文字の入力方法」 （32 ページ)におって MD にタイト 
ルを付け、メニューボタン ( MENU ) を巧して確定しま 
ず。 



Dmd を取り出ず。 


回 I ‘ I III 式ホ 

⑩I フ ^- 

◎ / 0 〇 〇 □ □ II rn If n 〇 


♦ グループ設定をしている MD の場合は、グループモー 
ドをオンにしてタイトルを付けてください。グループ 
モードをオフにしてディスク名を変更すると、グルー 
プ設定び無効になる場合びありまず。 

♦ タイトルを編集後に MD を入れたまま （「 TOC 」 点灯) 
電源を切ると、 U - T 日 C び記録されず、付けたタイトル 
び無効になります。 

MD を取り出すことにより U - T 日 C を記録しますので、 
タイトルを付けた後は、必ず一旦 MD を取り出してく 
ださし、。 
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曲にタイトルを付ける 

□ 停止中に編集頂目の選択方法 (26 ページ)に 
沿って 、 「TITLE INPUT ?」 を選択する。 

ディスプレーに rTitle > DiscJ び表示されます。 

♦上記手順の代わりに、リモコンのタイトルボタン 
( TITLE ) を巧すことにより、上記と同じよラにディス 
プレーに 「 Title > DiscJ び表示されます。 

曰 なまを選択ずる。 

マルチジョグ (MULTI JOG ) (またはリモコンの 一/+ 
ボタン)で、タイトルを付ける曲を選択しまず。 

例えば、巧ま3を還択ずる場合は、 「 Title > 3」を選択 
しまず。 

日マルチジョグ (MULTI JOG ) (またはリモコ 
ンの ENTER ボタン)を押ず。 

ディスプレーに現在の曲名び表示され、曲名編集モー 
ドになります。（力ーソルび点滅します） 

♦タイトルびない場含は、何も表示しません。（カーソル 
点滅のみ） 

D タイトルを入力ずる。 

「文字の入力ち法」に2ページ)におって曲にタイトル 
を付け、メニューボタン ( MENU ) を押して確定します。 



且 MD を取り出ず。 



グループに タイトルを付ける 

□ 停止中に編集項目の選択方法 (26 ページ)に 
沿って 、 rriTLE GROUP ? J を選択ずる。 

ディスプレーに [Title Grp > ##」が讲まグループ番号) 
び表示されます。 

且もう一度マルチジョグ (MULTI JOG ) (また 
はリモコンの ENTER ボタン)を押ず。 

ディスプレーに現在のグループ名び表示され、タイト 
ル編集モードになります。（カーソルび点滅します） 
また曲番表示部にグループ番号び表示されます。 

• タイトルびない場含は、何ち表示しません。（カーソル 
点滅のみ） 

0タイトルを入力ずる。 

「文字の入力方法」 （32 ページ)におってグループに夕 
イトルを付け、メニューボタン ( MENU ) を押して確定 
します。 



Dmd を取り出ず。 


回 I ，-‘一 ， ， I が三 

⑩ f フ ' - 

◎ _ / U 〇 〇 □口 r 1~11[|] 


♦ タイトルを編集後に MD を入れたまま （「 TOC 」 点な) 
電源を切ると、 U - T 日 C び記録されず、付けたタイトル 
び無効になります。 

MD を取り出すことにより U - T 日 C を記録しますので、 
タイトルを付けた後は、必ず一旦 MD を取0出してし 
て < ださい。 


♦ タイトルを編集後に MD を入れたまま （ riocj 点打) 
電源を切ると、 U - T 日 C び記録されず、付けたタイトル 
び無効にな0ます。 

MD を取り出すことにより U - T 日 C を記録しますので、 
タイトルを付けた後は、必ず一旦 MD を取0出してし 
て < ださし、。 
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タイトルの編集(続き) 


文字の入力方法 

カタカナ、アルファベットの大夕字とル文字、数字、記号 
を使って、巧や MD にタイトルを付けることびでさます。 
タイトルは再生中に表示され、タイトルで曲を探すことわ 
でさます。 

ディスプレーにカーソルび点減した状態びタイトル編集 
モー ドです。 

入力ずる文字種を選択ずるには 




口 

の 

DISPLAY 

1口1| II 1 ) 1 □口 



⑩ 

@ 

-~~— 

1 

/ 〇。 

コ□口 II 1 1 II II □口 |〇 



デイスプレーボタン(□に PLAY ) を押すと、政下の3通 
0の文字種び切り換わります。 


カーソルを移動ずるには 

サーチボタン (◄/►) を使いまず。 


间 | II 口 1 □ n □ 1 の 

« ►► 

巧 ffn 

⑩ / - r 0 

の / n 。〇朽可1 M II 1い。 n 

M ► 


文字を削除ずるには 

削除したい文字に力ーソルを合わせて、削除ボタン 
(□ EL ) 封甲します。 



リモコンではエスケープ/ク U アーボタン ( ESCAPE / 
CLR ) 封甲します。 


表示なし：アルフアベツトル文:字 

i : - ►a-^b-^c-^ d-^e 


—► • ♦ • —► 


記号 


乂一い Z 

数字 （0 〜 9) 


CAPS : アルフアベット大文字 

い D -^ E -^ …い Y -^ Z - 

^- 記号 - 数字の〜 9 ) -— 


カタカナ 

アー►イー ► 


•ワ-►ン-►ヲ- ►ァ 
,ツ■•-ヨ 4 - . ■ 


空白を挿入ずるには 

挿入したい位置に力ーソルを置き、本体の編集ボタン 
( INS )、 または U モコンの編集ボタン ( EDIT ) を巧します。 


EDIT 


1口1| 

コ じ； 

□ 


( H ) 

⑩ 

◎ 

/ 广）ザ〇 □□ [1 1 

□□] 。。〇 



INS 


で字を修正ずるには 

修正したい文字にカーソルを合わせて、希望ので字を入 
力します。 


(記号:;< = >?©!"#$%&'( 

アルファベット大文字を還が カタカナを選択 


入力ずるには 

マルチジョグ (MULTI JOG ) (またはリモコンの 一/+ ボ 
タン)またはスキップボタンで、 カーソルの 
位置の文字を還巧します。 


参タイトルを入力しているとき、 STOP ボタン (■) を巧す 
と、入力内容をキャンセルし、タイトル入カモードを巧 
けまず。 

参タイトルを編集後に MD を入れたまま （ rrocj 点な)電 
源を切ると、 U - T 0 C び記録されず、付けたタイトルび 
無効になりまず。 

M □を取り出すことにより U - T 0 C を記録しますので、夕 
イトルを付けた後は、必ず一旦 M □を取り出してくださ 
し、。 
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キーボードの使い方 


市販の PS /2 インターフ I ースのキーボードを本体前面 
の KEYBOARD 端子に接続すると、還巧や編集、タイトル 
入力などをキーボードで行5ことびでさます。 

あ5かじめ、12〜14ページの「設定」におって、 
「 KEYBOARD ?」 でキーボードの種類を選んでくださし、。 


タイトルを入力ずる 


) (ソコンの文字入力と同じ感覚で、ディスク名、曲名、グルー 
プ名を入力することびでさます。 

入力するには数字キー、文字キーで直接入力します。 

文字を修正するにはカーソルを合わせて上書さします。 


キーボード操作一覧 

タイトルの 入力だけでなく、トランスポートコント□ール、 
編集など、各種動作をキーボー ド か 5 コン ト □ー ルす るこ 
とびでさまず。 

本機の動作 



F1 

►►1 

F2 

ST 日 P ボタン （■) 

F4 

再ちボタン （►) 

巧 

一時停止ボタン（ II ) 

F6 

RECORD (•) 

F8 

REPEAT 

F10 

PLAY MODE 

F1 1 


編集 

-邮 肖去脚 ASE TRK) 

SHIFT + F1 

全邮肖去作 RASE DSC) 

SHIFT + F2 

巧の移動 (MOVE) 

SHIFT + F4 

巧の分割 (DIVIDE) 

SHIFT + 巧 

巧の結含に日 MBINE) 

SHIFT + F 巨 

グループ解除 (GRP CANCEL) 

SHIFT + FI0 

グループを作る (GRP CREATE) 

SHIFT + FI1 


タイトルの編集 

グループ名入力 (TITLE GRP) 

SHIFT + F7 

タイトル入力 (TITLE INPUT) 

SHIFT + F8 

r 英大文字」を選択/解除 

CAPS 

r カタカナ」を選択/解除 

カタカナ 

数字/文字の入力 

数字/文字 

カーソルを移動 

-/一 

カーソルの位置の文字を削除 

Delete 

カーソル手前の文字を削除 

Back Space 

カーソルの位置に空白を挿入 

Insert 

編集をキャンセル 

ESC 

エンターボタン (ENTER) と同じ 

Enter 
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タイマーで自動再生をする 


再生用の MD をセットした状態で TIMER スイッチを PLAY 
にすると、本機の電源び入ったときに自動的に再生を始め 
まず。 

市販のオーディオタイマーを使ラと、設定した時刻に再生 
を始めることびでをまず。 

〇本機の電源プラグをオーディオタイマーの 
アウトレットに接続ずる。 


[gill AC100V 



0再生ずる MD をセツトずる。 


回 1,1 A 1’ じ； ° 

业^- 

◎ 〇 〇 0 □ □ 

口 

© 

- h© 

Jl l1□ □ 0 

を 



D タイマーをセツトずる。 

希望の時刻になると本機の電源びオンにな0、自動的 
に再生を始めます。 

♦ 電源をオフにしたとさの再生モードびプ□グラム再生 
だった場合、プ□グラム内容は電源オフとともに破棄 
されるため、電源び入ったとさに再生モードを通常再 
生 ( Continue ) モードに自動的に変更して再生を巧いま 
す。 


gj 本体のパワーオンプレースイッチ (POWER 
ON PLAY ) を PLAY にセツトずる。 



ディスプレーの「©」び点阿します。 

♦ MD をセットしていない状態でパワーオンプレース 
イッチ (POWER ON PLAY ) を PLAY にセットした場 
合は、ディスプレーの「©」び点滅します。 
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システム上の制約について 


MD ( S ニディスク)は、従来のカセツトや DAT と録音の方 
式び異なるため、いくつかのシステム上の制約びあります。 
その制約によ0、次のよラな症状び出る場合びあ0ますび、 
故障ではありません。あ5かじめご了承くださし、。 


録音可能時間巧であっても 「Track Full !」 を表示ずる。 

■►時間に関係なく、曲数びいっぱいになると 「Track 
Full !」 び表示されます。本機の最大録音曲数は2己4巧 
です。さ5に曲を追加録音ずるには、不要な曲を消す 
か、巧を結合するか、あるいは別の MD に分けて録音 
してください。 

m 数も録音時間も余裕があるのに 「Track FulMJ を表示ず 

る。 

今巧の中にエンファシス情報などの入/切び行われると、 
これ5は巧の区切りと同じ扱いになるため、時間や曲 
数に関係なく 「Track Full !」 を表示ずる場合びあり 
ます。また、短い曲 ( ST : 目秒政下、 LP 2:17 秒!; { 
下 、 MONO :17秒!;(下、 LP 4 : 33秒 U (下)び作成さ 
れた場含も、管理上の仕様により、削除しても 「Track 
Full !」 と表おする場合びありまず。 

m を消したが MD の残り時間が増えない。 

今 MD の残り時間を表示するとき、 ] 2抄政下の部分は無 
視されるので、短い曲を消してむ時間び加算されない 
ことびお0ます。 

録音経過時間と残量時間の合計が、 MD の録音可能時間と 

一致しない場合がある。 

♦ 通常、]クラスタ(約2秒)び最小単位で録音されます。 
それに満たないをのでち、2秒分のスペースを使ラた 
め、実隙に使用可能な時間はかなくなります。また 
MD に傷びあると、傷の部分を自動的に削除ずるので、 
その部分の時間び減りまず。 

m を結合ずる ( COMBINE ) ことができない場合がある。 

今編集してできた曲は、結合できない場合びあります。 

■►録音モード ( ST 、 MONO . LP 2、 LP 4) の異なる巧を 
つなげることはでさません。 

3曲政上をつなげる場合は、 ST モードで約日秒、 
M 日 N 日モードおよび LP 2 モードで約] 7秒、 LP 4 モー 
ドで約 33 秒じ[下の巧をつなげることはでをません。 

サーチを巧5と音がとぎれることびある。 

■►編集してでさた巧は、サーチすると音びとぎれる場合 
びあ0ます。 


巧蚕び正確に付かないことがある。 

今デジタル接続で CD を録音するとき、 CD の録音内容に 
よっては、短い曲びできる場合びあ0ます。また、才一 
卜 トラック機能を使って自動的に曲蚕を付けた場合 
は、録音ずるものの内容によって巧番び正確につかな 
し、ことびありまず。 

タイトルが1700夕字入5ない。 

タイトルの記録エ U アは、7文字単位で使用されます。 
7文字!; TF のタイトルでわ7で字分のスペースを使ラ 
ため、17日日文字入0さらない場合びあ0まず。 
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ツセージー覧 


動作メッセージ 


本機の動作に応じて、ディスプレーにな下のメッセージび 
表示されまず。 


Blank Disc 

何ち録音されていない録音用 MD び入っています。 

UnknownDisc! 

MD に異常びあります。 MD を交換してくださし、。 

Complete 

編集び正常に完了しました。 

TQC Reading 

TOC 情報読み取0中でず。 

UTOC Writing 

U - TOC 情報書さ込み中です。 

Now Editing 

編集実行中です。 


警告メッセージ 


操作を受け付けない場合は、ディスプレーに ly 下のよ5な 
メッセージが表示されまず。 


Disc Error! 

MD に異常びあります。 MD を交換してください。 

Disc Full! 

MD の残り時間び無いため、録音でさません。 

Title Full! 

タイトルびいっぱいです。 

D-IN UNLOCK! 

デジタル入力び接続されていません 。 DIGITAL IN 端子 
に接続した機器の電源を入れてくださし、。 

Not Execute! 

MD のシステム上の制約により、編集び完了でをません 
でした。 

Not Audio! 

□に ITAL IN か5の入力信号びオーディオ信号ではあり 
ません。 

PGM Empty! 

プ□グラムされていません。 

PGM Full! 

これ ULL プ□グラムでさません。 

W_Protected! 

MD び誤消去防止状態になっています。 

Pre Master! 

再生専用の MD び入っています。 


Can't Edit! 

MD のシステム上の制約、編集状態の制限により、編集 
でをません。 

Group Mode! 

グループモードびオンのため、編集でさません。 

NcrtContinue! 

再生モードびコンティニューモードではないため編集で 
きません。 

Not Stopped! 

停止状態ではないため編集でをません。 

Sync Re 巳 ON! 

シンク□録音待機中のため、手動での録音開始びできま 
せん。 

Rec Execute! 

録音動作を行ったため、録音モードの変更びでさません。 

Can't Sel! 

選択禁止状態時のため、メニューの選択びでさません。 

Mecha Error! 

MD の読み込みや録音、再生にエラーび発生しました。 
やり直してください。 

No Group! 

グループび登録されていません。 

Entry Track! 

すでにグループ登録されている巧を登録しよラとしてい 
ます。 

Random Mode! 

再生モードびシャッフル再生モードのため、グループ 
モードを日 N にでをません。 
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たとをは 


本機の調子びおかしいときは、サービスを依頼される前に 
UTF の内容ををラー度チェックして< ださい。 

それでを正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店ま 
たは最寄りの当社サービスセンターにご連絡ください。 

電源が入5ない 

♦ 電源プラグの差し込みび不完全ではあ0ませんか？ 

「Disc Error ! J、fMecha ErrorlJ が表示される。 

今 MD び損傷しています。 MD を交換してください。 

「System Err ! J が表示される。 

今 MD デッキの故障び考え5れます。ティアック修理セ 
ン ターに ご連絡くださし、。 

再生でさない。 

■►結露している場合は、 MD を取り出して数時間放置し 
て < ださし、。 

何わ録音されていない MD び入っている場合は、録音 
されている MD を入れて<ださい。 

今 MD は矢印の向さに挿入してくださし、。 

音が出ない。 

-► システムとの接続をちラー度確認してください。 
♦音量等、アンプの操作を確認してください。 

リモコンで操作でさない。 

♦ 本体の電源ボタン ( P 日 WER ) を押してオンにしてか5 
操作してくださし、。 

♦ 電池び消耗していた5、2本とわ新しい電池に交換し 
て < ださし、。 

-► 本体と U モコンの間に障害物びあると操作でさませ 
ん。本体の正面から日メートル1；(内の距離で、本体の 
リモコン受光部に向けて操作してください。 

U モコン設定モードを 「 Enable 」 にしてくださし、 （14 
ページ） 

テレビなどが誤動作ずる。 

今ワイヤレス U モコン機能を持つテレビの一部には、本 
機の U モコン操作によ0誤動作するちのびあ0ます。 
その場含は、本機の U モコンを操作する間は他の機器 
の電源を切ってくださし、。 

操作通りに動かない。 

本機では、モードや設定を変更するたびにバックアッ 
プしています。電源を切るタイミングによっては、バッ 
クアップに失敗してしまラ場含びありますので、変更 
した直後に電源を切らないで<ださい。 


録音でをない。 

MD び誤消去防止状態になっている場含は、誤消去防 
止つまみをスライドさせて孔をふさいでくださし、。 

♦ システムとの接続をもラー度確認してください。 

今録音レベルを調節してください。 

■►再生専用の MD には録音でさません。録音用 MD と交 
換してくださし、。 

MD の残り時間び足りない場含は、不要な巧を消ます 
るか MD を交換してくださし、。 

今アンプの操作を確認してください。 

■►シンク□録音では、アナ□グ入力で一 4] dB 、 デジタ 
ル入力で一目1 d 目を下回るレベルの音しか入ってこな 
い場合は、録音び始ま0ません。 （23 ページ） 

雑音がずる。 

■►テレビなど強い磁気を帯びたものか5は十分離して設 
置してくださし、。 

本機はマイコンを使用しておりまずので、外部か6の雑音 
やノイズ等によって正常な動作をしなくなることがありま 
ず。このような場合は一旦電源を切り、約1分後におめか 
5操作してぐださい。 


結露現象について 

本機を寒い戸外から暖かい室内に持ち込んだり、設置 
した部屋の暖房を入れた直後などには、動作部やレン 
ズに水滴びついて正常に動作しないことびあ0ます。 
この場合は、約！〜2時間放置した後、電源を入れて 
お使いください。正常に動作するよラになります。 
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お手入れ 



トップカノ'^-やノてネル面のミちれは、薄めた中性洗剤をかし 
含ませた柔らかい巧で拭いてください。 

化学ぞラをんやベンジン、シンナーなどで拭かないでくだ 
さい。表面を傷める原因となります。 

A お手入れはを全のため電源プラグをコンセントか 5 抜 
いて行ってください。 


電源ケープルや本体に異常びないか、 
f 平）定期的に点検してください。 

V y 内部にほこりびたまったまま、長い間 
掃除をしないと火がや故障の原因とな 
愛情 点検 ることびあります。 

特に、湿気の多<なる梅雨期の前に行 
ラと、より効果的です。 

已年に1度は、販売店またはティアック修理センター(裏 
表紙に記載)に内部の点検をご依頼ください。 

費用についてはお問い合わせください。 


形式 . S ニディスクデジタルオーディオシステム 

チヤンネル数 . 2チヤンネル(ステレオ） 

] チヤンネル(モノラル） 

レーヴー . 半導体レーザー 

記録方式 . 磁界変調才ーバーライト方式 

再生読み取0方式 . 非接触光学読み取0 


録音再生時間 (80 分 MD 使用時) . 


標準： 8日分 


MONO 

LP 2 

LP 4 


] 日日分 
] 日日分 
32日分 


回転数 . 約 4 日日 「pm 〜目日日 rpm(CLV) 

サンプリング周波数 . 44.1kHz 

周波数特性 . 再生時： 2 日〜 2 日 kHz け日.已 d 日） 

録再時： 2 日〜 2 日 kHz け 1 .日服） 

ワウフラッター . 測定限界値!^^下 

ダイナ S ックレンジ 

目 4clBUj 上(再生時、 2 日 kHz LPF + A- weighted) 
目 2d 巳 m 上(録音日寺、 2 日 kHz LPF + A- wei 浸 hted) 

S/N 比 

目 4cl 巳 ULL (再生時、 2 日 kHz LPF + A- wei 卽 ted) 
白 2d 巳 m 上(録音日寺、 2 日 kHz LPF + A- wei 浸 hted) 
全高調波歪率 

0.006% 政下(再生時、 1 kHz : 20kHz LPF) 
0.0080 /〇政下(録音時、 1 kHz : 20kHz LPF) 
ライン出カレベル . 2.0Vrms 

電源 . AC100V. 已日-日日 Hz 

消費電力 . 8W 

がお寸法(幅、高さ、奥行) . 43 已 X] 日 1 X3 日日 mm 

質量 . 3.8k 呂 

付属品 . U モコン (RC-1232)xi 個 

乾電池(単 4 お、 SUM-4)X2 本 
入出カコード X 2 本 
取扱説明書(本書） 
保証書 


仕様およびが観は改善のため予告なく変更されることび 
お0まず。 

取扱説明書のイラストび一部製品と異なる場合びあり 
す。 


3公 
























保証と アフターサービス (よくお読みください) 


■保証書 

この製品には保話書び添付されています。保証書は、お買 
い上げの際に販売店び「お買上げ曰-販売店名」等を記入 
した上でお渡し致します。記入事項及び記載内容をご確認 
の上、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ曰 
か5—年です。 

■ 補修用性能部品の保有期間 

当社は、この製品の補修用性能部品(製品の機能を維持す 
るために必要な部品)を製造打ち切り後8年間保有していま 
す。 

■ ごす明な点や修理に関ずるご相談は 

修理に関するご相談、並びにご不明な点は、お買い上げの 
販売店または脾社サービス部門雇表紙に記載)にお問い含 
わせ <ださい。 


修理の際ご連絡いただきたい内容 

型名：ミニディスクデッキ MD - 已日 
シ U アルナンバー： 

お買い上げ曰： 

販売店名： 

お客様のご連絡先 

故障の状況(でさるだけ詳しく） 

■廃棄ずるときは 

本磯を廃棄ずる場合に必要になる収集費などの費用は、お 
宮様のご負担になります 


■修理を依頼されるときは 

37ページの「困ったとさは」に従って調べていただを、な 
お異常のあるとをは使用を中止し、必ず電源プラグをコン 
セントから损いて、お買い上げの販売店またはティアック 
修理センター（裏表紙に記載)にご連絡<ださし、。 

なお、本体の故障わし<は不具含によ0発生した付随的損 
害(録音内容などの補償)の責についてはご容赦 < ださい。 

保証期間中は 

修理に隙しましては保罰書をご提示 < ださし、。 

保罰書の規定に従って、修理させていただきます。 

保証期間び過ぎているときは 

修理すれば使巧でをる場合は、ご希望により有料にて修理 
させていただをます。 

修理料金の仕組み 

技術料：故障した製品を正常に修復するための料金です。 

測定機等の設備費、技術者の人件費、技術教育費 
び含まれています。 

部品代：修理に使用した部品代金です。 

その他修理に付帯ずる部材等を含む場合ちあります。 
その他：製品を送るために必要な送料/框 I 包料などびあり 
ます。 


分解•改造禁止 

この機器は絶対に分解-改造しないでくださし、。 

この機器に対して、当社指定のヴービス機関がによ 
る修理や改造び行われた場合は、保罰期間内であって 
わ保証対象外となります。 

当社指定のサービス機関政外による修理や改造によっ 
てこの機器び故障または損傷したり、人的-物的損害 
び生じてち、当社は一切の責任を負いません。 


音のエチケット 

楽しい音楽わ、場合によっては大変気に 
なるものです。胃 f か喊胃にはかさな旨 
でもよく通り、特に低音は床や壁などを 
伝わりやすく、思わ城ところに迷惑をか 
けてしまラことがあ0ます。 

適当な音量をむびけ、窓を閉めた〇へッドホンを使用 
するなどして、快適な生活環境を守りましょラ。 

このマークは音のェチケットのシンボルマークです。 
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ティアック巧式を社 

干20己 -8530 ま京都を摩市落合 1-47 


http://www.teac.co.ip 


この製品のお取り扱い等に関するお問い合わせは 

AV お客様相談室までご連給ください。お問い合わせ受付時間は、 

± ■曰■祝日-醉社休業日を除く 9:30〜12:00/1 3:00〜17:00です。 


AV お客様柏談室 


巧 〇已 70-000-701 

11?ち5ご ||K 一船雷註.か巧雷註からはホホ!原註魁を‘ 


5 -tflvwC 一般電話-公衆電話からは市内通話料金でご利用いただけます。 


干20日 -S 已3日東京都多摩市落合 1-47 

電言舌： 042-3 曰色-白23己/ FAX :日 42-3 已目 -9242 


故障-修理や保守についてのお問い合わせは 

テイアツク修理センターまでご連絡ください。 

お問い合わせ受付時間は、± •曰•祝日-弊社休業日を除く 9:30〜17:00でず。 


ティアック <疹理センター 


干3目 S- 日日26埼玉県入間市ル谷田858 
電話： 04-2901-1 033 / FAX : 04-2901-1 036 


♦ナビダイヤルは全国どこからお掛けになっても市内通話料金でご利用いただけま 
す。 PHS • IP 電話などか5はナビダイヤルをご利用いただけませんので、通常の 
電話番号にお掛けください。 

♦新電電各社をお使いの場合はナビダイヤルをご利用いただけないことびあります。 
その場合はご巽約されている新電電各社へお問い合わせいただくか、通常の電話 
番号にお掛けくださし、。 

♦住所や電話番号は、予告なく変更する場合びあります。あ5かじめご了承ください。 
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